ADYSLAW BOSOWSKI 


Inżynier przy budowli koleji w Cesarstwie Rosyjskiem, 


przeżywszy lat 28, po dlugiej chorobie i dolegliwych cierpieniach. w dniu 3 Czerwca 


1870 r. przeniósł sie do wieczności. 


W ciężkim żalu pogrążeni Rodzice po stracie najlepszego syna. zapraszają Krewnych. Przyjaciół i Zmajomych na 


obrząd pogrzebowy. który się odbędzie w poniedziałek t. j. dnia 6 b. m. o godzinie 4. po południu w Krzeszowicach oraz na 


ŻAŁOBNE NABOZENS 


o godzinie 10 rano odbyć się mające. 


w kościele parafialnym w Krzeszowicach w dniu 7 b. m. 


W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1570. 


